r en 


OTYLIA PIKOWA 


żona urzędnika kolei państwowej 
przeżywszy lat 34, zmarła nagle dnia 25-go lipca .ıgı2 roku w Karlsbadzie. 


Eksportacya zwłok z dworca kolejowego w Krakowie wprost na cmentarz do grobu rodzinnego 
odbędzie się we środę dnia 3I-go b. m. o godzinie 5-tej po południu, na który-to smutny obrzęd 
stroskany mąż, dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


odprawione zostanie we czwartek dnia l-go sierpnia b. r. o godz. 8-mej rano w kościele parafialnym św. Floryana 


Zakład pogrzebowy ,.Goncordia” J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. 


Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie. 


